JAPAN 



EDICT OF GOVERNMENT M 

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, 
a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, 
this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it 
is the right of all humans to know and speak the laws that govern them. 



JIS B 6603 (1983) (Japanese) : Safety standards 
for construction of routers 




The citizens of a nation must 
honor the laws of the land. 

Fukuzawa Yukichi 




リ It.: 



BLANK PAGE 




PROTECTED BY COPYRIGHT 



タの 構造の 安全 基準 

JIS B 6603 腿 

(2008 確ぽ 1) 



和 58 年 1 月 1 B 制定 

日本 工業 標準 調査 会 審議 
(日本規格協会 発行） 



6603-I983 



主務大臣： 通商 魔 業 大臣 《 定 ： 陌和 58. 1.1 確認： 平成 .5 5, 1 

^報 公示： 平成 5. 5. 25 
康案 ftf 成 力 者 ： 社団法人 全面 木工 «械 工業 会 
* a S 会： 日 本 工業 鼷 *Bi 会 工作 « 械 部会 （部会 長 本 田 巨 80 
この 規格に ついての 意晃 又は 質 W は， 工業技術 院羅 準《 機 MttftHI Ceioo 東京都 千代 田 区 H が M 1 丁目 

3-1) へ 連 *S してく ださい。 

なお， 日本 工業 規|§ は， ェ架^1^^化法^；015条の規定にょって. 少なくとも 5 年 を する 日までに 日本 
工業 讓舉麟 * 会の 審議に 付され， 速やかに， 確認， ^又は！^ 止されます。 



日本工業規格 



JIS 



ルータの 構造の 安全 基準 B 66031983 

(1993 確認） 

Safety standards tor construction or Routers 

1. 適用 範囲 この 規格 は， ルータ （1) に関する 安全 構造， 安全装置， 取扱説明書， 検査 票 及び 表示に ついて 規定す 

る。 

注 ひ） JIS B 0114 (木材 加工 機械の 名称に 関する 用語） を 参照。 

2. 安全 構造 

2. 1 フレーム 及び ベッド フレーム 及び ベッド は， 次に よる。 

(1) 確実， かつ， 容易に 据え付ける ことができる 構造で ある こと。 

(2) 使用で きる 最大の 刃物 （最大の 直径 及び 刃 部の 長さの 刃物） を 取り付けて 無 負荷で 最高 回転した とき， 過 
度の 振動 及び 騒音 を 生 じない ものである こと。 

2. 2 テーブル テ一 ブル は， 次に よる。 

(1) 任意の 位置で 確実に 固定で き， かつ， 不意に 傾斜 又は 昇降す るお それの ない 構造で ある こと。 

(2) センタ ピン （ガイ ドビン） 及び 定規 を 確実に 取り付ける ことができる 構造で ある こと。 
2, 3 主軸 主軸 は， 次に よる。 

(1) 材料 は， JIS(J4051 (機械 構造 用 炭素鋼 鋼材） の S45C 又は これと 同等 以上の 機械的 性質 を もつ ものと 
する。 

(2) 主軸 頭 は， 不意に 昇降す るお それがない 構造で ある こと。 
2o 4 コ レット チャック コ レット チャック は， 次に よる。 

(1) コ レット チャック は， JIS B 6141 ( スプリング コ レット） に 規定す る 性能 又は これと 同等 以上の 性能 を 

もつ ものである こと。 

(2) チャック ナツ トは， 回転す る ことによって 衣類な ど を 巻き込む おそれがない 形状で ある こと。 
2. 5 定規 定規 は， テーブルに 確実に 固定で きる 構造で なければ ならない。 

2.6 主軸 制動 装置 動力 を 遮断した 後， 主軸の 回転 を 停止させる ための 制動 装置 を 備えて いなければ ならない。 
な お ， 制動 時 間 は 10 秒以 内 で あ る ことが 望ましい。 

2.7 主軸 固定 装置 ルータ は 刃物 を 取り替える 際に 主軸 を 固定す る ことができる 装置 を 備えて いなけれ ばな らな 
い。 

2.8 覆 い 主軸 （作業に 必要な 部分 を 除く。）， プーリ， ベルトな どの 回転 部分で， 回転 中 接触に よる 危険のお そ 
れが ある 箇所に は 覆い を 備える。 
2.9 操作 装置 操作 装置 は， 次に よる。 

(1) 作業 者が その 作業 位置 を 離れる ことなく 操作で きる 位置に 動力 遮断 装置 を 備えて いる こと。 

(2) 始動 スイッチ は， 接触， 振動な どに よって， 不意に 作動す るお それがない ものである こと。 



引用 規格 ： JIS B 0114 木材 加工 機械の 名称に 関する 用語 
JIS B 6141 ス プ リ ン グ コ レット 

JIS C 3312 600 V ビニル 絶縁 ビュル キヤ ブ タイヤ ケーブル 
JIS G 4051 機械 構造 用 炭素鋼 鋼材 
関連 規格 ： JIS B 6507 木材 加工 機械の 安全 通則 
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2.10 再 始動 防止 装置 ルータ は 停電 又は 主 スィッチ を 開に するな どに よって， 電源が 遮断され た 後， く £ 源の 復元 
によって 自動的に 始動す る こと を 防止す るた めの 装置 を 備 えてい る ことが 望ましい。 
2.11 足 踏 操作 装置 足 踏 操作 装置 は， 次に よる。 

(1) 自動 操作 用の フッ トス イッチ 又は フッ ト バルブ は 不意の 接触に よる 作動 を 防止す る ことができる 造 か， 
又は それ を 防止す るた めの 措置が 施されて いる こと。 

(2) フット スィ ツチに 使用す る 電源 は， JIS C 3312 (600V ビュル 絶緣 ビュル キヤ ブ タイヤ ケーブル） の 規定 
に 適合す る もの， 又は これと 同等 以上の 性能 を もつ ものである こと。 

3* 安全装置 ルータに は， 安全装置 として 刃の 接触 予防 装置 を 備える。 その 構造 は， 次に よる。 
(1) 刃の 接触 予防 装置 （図 参照） 
(a) 工作物の 切削に 必要な 部分 を 除き 刃物の 周 面のう ち， 合 以上 （作業 者 側） を 覆う ことができる 構造で ある こ 



(b) 工作物の 厚さに 応じて 調節が 容易に できる 構造で ある こと。 

(c) 反り， ねじれな どの 変形 を 生じない 強度 を もつ ものである こと。 
(2) 刃の 接触 予防 装置の 支持 部 

( a ) 支持す るた め の 十分な 強度 を もつ ものと する。 

(b) 刃の 接触 予防 装置の 着脱 及び 位置の 調節が 容易に でき， かつ, 確実に 固定で きる 構造で ある こと。 
(C) 取 付けに 用いる ボルト， ナットな どに は， 緩み 止め 又は 抜け 止めが 施されて いる こと。 

4. 取扱説明書 ルータに は， 取扱説明書 を 添付し， 形式' 仕様。 構造， 工具 • 操作。 保全 • 点検， 整備 *据 付け • そ 

の 他 安全 上の 留: S 事項な ど, 安全 確保に 必要な 亊項 について 記載す る。 

5. 検査 票 ルータに は， 安全に 関する 検査 票 （検査 項目と その 結果） を 添付す る。 



図 刃の 接触 予防 装置 




備 考 図 は 一例 を 示す ものであって， 構造 を 規定す る もので はない。 
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6. 表 示 ルータに は， 見やす い 箇所に 容易に 消えない 方法で， 次の 事項 を 表示す る。 

(1) 製造業 者 名 

(2) 製造 年月 及び 製造番号 

(3) 形 式 

(4) 定格 出力 又は 定格 電流 

(5) 定格 電圧 

(6) 無 負荷 回転 速度 （変速機 構 を もつ ルータで は， 変速の 段階に 応じた 無 負荷 回転 速度） 

(7) 使用で きる 刃物の 最大 直径 及び 刃 部の 長さ （変速機 構 を もつ ルータで は， 変速の 段階 ごとに 表示す る。） 
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